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FITC-A 


Experiment Name- 
Specimen Name: 
Tube Name: 
Record Date: 

SOP: 

QUID: 


5193-MLB-SP 

EMA 

CN3 

Nov 15, 2019 11 57:17 AM 
Administrator 

3447a bS 0-ec4a-4 6 69-bd Of-6 3a916d b 0cd5 


Population 

#Events % Pa rent 

FITC-A 

Mean 

FITC-A 

Median 

FITC-A 

SD 

FITC-A 

rSD 

FITC-A 

%CV 

FITC-A 

%rCV 

H All Events 

15,000 

#### 

1,026 

1,019 

167 

121 

16.2 

11.9 

□ MUESTRA 

13,963 

93.6 

1,027 

1,023 

131 

113 

12.3 

115 

□ ERITROCITOS+ BLASTOS+ LINFOS 

13,330 

99.4 

1,027 

1,023 

130 

117 

12.7 

115 

M NORMAL 

9,339 

71.2 

1,015 

1,016 

67 

79 

6.6 

7,3 

■ HS 

3 

0.1 

534 

517 

47 

40 

3.7 

7.3 

■ HPP 

0 

0.0 

#### 

#### 

#### 

0 

#### 

#### 
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